༄༅། །རྣལ་འབྱོར་མའི་འདོད་གསོལ་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ལཱ་ར་ཧི། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྲོ་ 
བསྡུའི་བདག་ཉིད་ཅན། །མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་སྒྱ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ 
ཨྨ །གཟུགས་སྐུ་འདི་ལ་འབྲལ་མེད་བརྟན་བཞུགས་ནས། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ས་སྐྱ་པའི། ཡཿ 
པ་དྲི་མེད་དེ་འཛིན་གདུང་བརྒྱད་བཅས། །མི་ཉམས་དབྱར་མཚོ་བཞིན་དུ་རབ་རྒྱས་ནས། །སྐྱེ་དགུ་ཀུན་གྱི་ 
མགོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཕ་མས་ཐོག་དྲངས་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་གྱི། །ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་འགལ་ 
རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་བདེ་རབ་རྒྱས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ 
ཤོག །ཁྱད་པར་བདག་ལ་དུས་འདིར་དྲིན་ཆེ་བའེ། །བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་བུ་འཁྲིད་ 
དང་། །ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་ལ་སོགས་དུས་འདས་ཀུན། །སྒྲིབ་བྱང་ངན་འགྲོའི་སྒོ་འགགས་མཐོ་རིས་ 
འགྲུབ། །མུར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རེག་པར་ཤོག །སྦྱིན་བདག་བྱམས་པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་ 
དང་། །དྲིན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་ལ་སོགས་པའེ། །ཚེ་འདིར་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་བའི་ཉེ་འབྲེལ་ 
ཀུན། །ཚེ་ ་རེང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོས་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་ 
གསོལ། །དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལྷག་བསམ་དཀར་བའེ་ 
མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའེ་དོན་འབྲས་བཞིན། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་ 
སྩོལ།། །།ཅེས་པའི་འདོད་གསོལ་འདི་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གཞུ་ལུང་པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱིས་མཁའ་སྦྱོད་མའི་ཐང་སྐུ་བཞེངས་ 
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